長年ご使用の洗濯機の点検を！ 


廃割きにごミ主意 
願いまず！ 


愛眉点検 





別売品は販売店でお買いホめいただけます。 

パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でを pana ん M を 

お貝いホめいたたけるをのをあります。 http://www.sense.panasonic.co.jp/ 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。 


お買い上げ曰 
販売店名 


品番 

電話 （ 


家電1」サイクル法では、お客様びご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集•運搬料 
金、再商品化等料金をお支払いいたださ、巧象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すこと 
びホめられています。 



口 


全自動電気洗濯機取扱説明書 



Panasonic 

取扱説贈 

全自動電気洗濯機嫁庭風 



品番 NA-F50B1 
品番 NA-TF57 

ち< じ 

•お使いになる前に' 
•ま全上のごを意 
•各部の名前/付属品 

•操作部の見方 . 

• コース の使い分け' 


品番 NA-F502K 
品番 NA-F50B1C 
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保証書別添付 
据付説明付き 

mmm 


F50B1 


ミホ濯する（予約） . 10 

•洗剤-柔軟剤の使用量 . 12 

•いろいろな洗濯 

•デリケートな衣類を洗う . 14 

•毛布を洗う . 1曰 

•送風乾燥する . 18 

•洗い/すすぎ/脱水する（個別洗濯）…20 

お手入れする 

•本体.糸くずフィルターなど . 21 

•洗濯 -0 な水槽の黒カビ . 22 

■便利に使ラ 

•のりづけするときなど . 24 

据え付け方…………^6 
困ったとを 

• 衣類の仕上がりが気になる . 32 

•故障かな？ . 33 

•エラー表示が出たら . 3已 

•運転時間の目安/お願い . 36 

•仕様/点字の内容 . 37 

•保証とアフターヴービス . 38 

•別売品 . 裏表紙 


このたびは、ノ（ナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびとラございます。 

♦取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

♦ご使巧前に r 安ま上のごま意 J (4 〜己ぺージ）を必ずお読みください。 

♦保証書は r お買し辻げ日-販売店名」などの記人を確かめ、 

大切に保管してください。 

♦転居や配水管の況ミきなどで再据え付けする場合びありますので、 
取扱説明書（据付説明付さ）を大切に保管してください。 





























お使いになる前に 


ご使用前に、 
据え付けが態を 


確認して < ださい。 




据え付け：!犬態び悪い場合は、お買い上げの 
販売店または、設置された業をに 
お問い合わせ < ださい。 



異常振動の原因になります 

—水平に設置され、がたつきなど 
—はありませんか？ 

( P .31) 


( ぉ願ぃ） 

本体を設置ずる前に、排水□の掃除をして 
<ださい。 

ほ f 水□に糸くずや異物びたまっていると、 
悪臭やエラー表示の原因） ^ 


^1チェック 

水漏れの原因になります 

■ 当社製の給水栓つざてまたは、 

_給水栓ジョイント、継手を取り 
付けていますか？ （ P .28) 



給水をつぎて 
(付属品） 



給水をジョイント 
(当社別売） 

給水を継手 
(当社別売） 


T 緩み、ぐ日つき、傾きはありま 
せんか？ （ P .29) 

^異常の原因になります 

(ブヴーび鳴る） 

~ ■ が水ホースが lOcmL ソ上持ち上げ 
一 5れていませんか？ （ P .28) 



1 OcmJ ； ■(上 


X 


据え付け状態を確認後、 

♦電源プラグを差し込む （アースも忘れずに） 
♦水栓を開< 


( お願い） 

運転終了後は、必ず水栓を閉じ 
て < ださい。 
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ふたび□ックをれます 



洗濯物の出し入れのために、「一時停止」を巧すと 

洗濯中でち、送風乾燥中でち 


店、たを開けられます 

※電源プラグは巧かないでください。（解除でさません) 



再スタートでさます 



• チャイルド□ック 
設定/阐除 (5 秒巧し) 
•ふた□ック 


点灯中は開さません 

> 






♦洗濯-脱水權の回転び止まると 
(約]已秒)、「カチッ」と□ックび 
解除されます。 


C お願い ^ 

♦ふた□ック中は、無理に開けないでください。（ふたび破損する原因） 

無理に開けよラとすると、ブヴー音び鳴ります。 

• チャイルド□ックび点打しているときは、チャイルド□ックを解除してください。 （ P .24) 
♦スタート後、ふたび□ックしない場合、使用を中止し修理を依頼してください。 




ま全上のごま意 (必ずお守りください 

人への危喜、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 警告 


「死 t や重傷を負ラおそれが 
ある」内容です。 


A 注意 


「傷害を負うことや、財産の損害び 
発生するおそれびある」内容です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です） 


0 


してはいけない内容です。 


〇 


実行しなければならない内容です。 


义災や感電、けが 
を防ぐために 


A 警告 


■使用中は 


■電源プラグ-コードは 


0 


〇 

寒 


巧のことをしない 

(火災-感電のおそれ） 

参傷付けない、加工しない、無理に刚ブない、 
ねじ5ない、引っ張5ない、重いちのを載 
せない、まねない、熱器具に近づけない。 
♦めれた手で抜さ差ししない。 

♦コードを持って巧かない。 

♦コードや電源プラグび傷んでいる 
とさや、コンセントの差し込みび 
緩いとさは、使用しない。 

(販売店へ修理をご依頼ください） 

巧のことを守る 

(乂災-感電のおそれ） 

♦定格15 A ■ 交流1 00 V の rfll _ 

コンセントを単独で使う。 

♦電源プラグは根元まで 
確実に差し込む。 ^ \ 

♦定期的にプラグを乾いた布でふく。 
(ほこりびたまると湿気などで絶縁 
不良となり、火災の原因） 

♦長期間使わないとさや、お手入れ時 
は必ず巧く。 

_ J 

アースを取り付ける ' 

(漏電時に感電のおそれ） 

♦アースエ事は必ず販売店に依頼して 
ください。 

(工事費は本体価格に含まれません）, 


0 

iT 


引义性のおるちのや、 

それ6が付着した 
巧類などを絶対に入れたり 
近ヴけたりしない 

(爆発-火災のおそれ） 

♦灯油、ガソリン、ベンジン、 
シンナー、アルコール など 


操作部付近には 、磁石などの 
磁気を帯びたをのを 
近づけない 

(ふたび開いた状態でち、洗濯- 
脱水權び回転し、けびのおそれ） 



〇 


-洗濯.脱水槽 


異常 • 故剧き口娟ちにほ航中止ずる 

(発煙-発乂-感電のおそれ） 

♦電源を入れても運転しないことびある。 
参電源プラグにほこりや湿気びたまっている。 
♦運転中、異常な音びする。 

♦焦げ<さいにおいびする。 

(すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、 
販売店へ点検-修理を依頼してください） 
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水漏れや 
けがなどを 
防ぐために 


-洗濯-脱水槽/本体は 

0 子供にのぞかせない 

(洗濯-脱水權の中に落ちておぼれ 
たり、けびをするおそれ） 

♦近 < に台などを置かない。 

♦テ供など不慣れなちだけで使わせない。 

絶巧に分解•修理•改造しない 

(発火-異常動作によるけびのおそれ） 

义気を近づけない 

(义災のおそれ） 

♦蚊取り線香、タバコ、□ーソクなど。 

洗濯物などを取0出すと宝は… 

洗濯.脱水槽び 
完をに止まるまで触6ない 

(ゆるい回転でち洗濯物び手に巻さ 
ついてけびのおそれ） 

化をかけない、水場や 
湿気のをい場所に置かない 

(感電-乂災のおそれ） 


だぃ:い i 

♦お手入れ♦ベランダ ♦ミ谷室 

(風雨にさ b される）（湿気び多い） 


A 注意 


■運転前の確認 


〇 






1 : 


水漏れの原因） 


水をを開いて接続 
を確認。 


♦運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。 

■使用中は 


0 防水性のシートや巧類は、 

巧い•すすぎ•脱水をしない 

(脱水中、激しい振動や転倒によるけび、 
^ 本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、 

水漏れ被書などのおそれ） 

1：^ ♦雨ガッパ、サウナスーツ、 

/ r ウェットスーツ、おむつカバー、 

I I 寝袋、 スキーウェア、自動車など 

I のカバー、防水シートなど 

I 洗濯-脱水權/本体は 

S 参本体の下に手足などを入れない。 

(回転部びあり、けびをするおそれ） 
床面とのすき間び大きくなる場合は、 
当社専用の全自動設置台 （ NSD -8 別 
売）をお使い < ださい。 

参上にのぼったり、重い物を置かない。 

(変お-破損によるけびのおそれ） 
♦已ぴ CL ソ上のお湯を洗濯-脱水權に 
直接入れない。給湯機とつなびない。 
(プラスチック部品び変おし、漏電、感電のおそれ) 


■，ィ U, l=E. 

0 


{女全上のご注意 
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各部のち前/付属品操作部の見方 


糸くずフィルター 給水弁 パルセーター 



ふた □ ック部 

凹みには、洗剤、柔軟剤やボタンや 
硬貨などを入れないでください。 
(故障の原因） 





※この表示は「おまかせ」コースのときの表示です。 



♦ NA - F 已 0 B 1 とデヴインび異なりますび、 
使い方は同じです。 

♦説日月イラストは NA - F 已 0 B ] を使っています。 


NA-F 已〇吕 K/NA-TF 已 7/NA-F 己 0B1 C 
をお買い上げのお客様へ 


を部の名前/付属品/操作部の見方 









ースの 使い分け 


こんなとさに 


コース 名 


容量の上限 


普段のを類 


曰常の 
お洗濯に • 


おまかせ コース 

( P .10) 


♦おやすみ中に運転するとさは 
予約運転すると音を抑えられます。 
(P.10) 


Tv 


軽いちれを 
スピーディに 


お急ぎコ—ス 

( P .10) 



マイヤー毛巧 
など 


モ巧コ-ス 

( P .16) 


ク R レ〇 
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巧類の準備 


新しい色柄物など色落ちしやすいちのは 

分け統いを！ 

参色落ちの確認ち法 



液体中性況剤などの原液を 
浸した白い布で目たない 
所をこすってみて、色の 
付いたちのは分け洗いを！ 


かさばる巧類や水に浮きやすいものか!5 

巧に入れる！ 





かさばるな類 



/ 水に浮き\ 
、やすいちの/ 


水に浮をやすいを類の例 

参撥水加工された衣類参細かい目のネットに入れた6の 
♦フ U —スなど化繊100%あるいはミ居紀巧類 
♦ジャンノ（一など表地や裏地び化繊100%のな類 


ちれびひどいをのは 

前処理を！ 

■えり、そで'汚れは… 


■しみミちれは- 




^ぇり、そで用洗剤を 
塗って洗ラ 

■ミ尼ミちれは… 



* しみ'汚れ用洗剤か、酸素系 
液体漂白剤を塗って洗ラ 

>血液、紅茶、ジュース 
などは水で前洗いして 
「しみ巧れ」の処理を 


>部分ミちれ用洗剤か、ミ谷用石けんを 
塗り、もみ洗いしてから洗ラ 


巧類をチェック！ 

(衣類を傷めたり、故障-排水不良の原因） 


参毛羽立ちやすいちのは 
裏返す 




参ぺッ トの毛や髪の毛、 
砂などはブラシで除く 


♦金属片、硬貨などは 
取り除く 

♦ボタンは留め、 
ファスナーは閉める 


>ひちなどは結ぶ 


デリケートな下着類のみ 
必ずネットに入れる！ 

(これじ(外は入れないで！） 

-ワイヤー入りブラジャー 
一 r おラちク I 」 一ニ ング」 コースで 
洗ってください。 

(ワイヤーび飛び出したりする原因） 

-レースの付いた巧類、ランジェリー、 
ストッキング、化繊の薄物など 

陋 ハ。 


ネットに入れるときは… 

-詰め込み過ぎない 命, 

-フアスナーの金具は '一、 

カバーに収めておく 
(巧類-本体を傷める原因） 

-ネットに入れたまま乾燥しない 
(乾さムラやシワの原因） 



n — スの使い分け 
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洗濯ずる 


♦おまかせ♦お急ぎ♦毛巧 
♦おラちクリーこンブ♦植洗淨 



準備：水おを開ける 


1 洗濯物を入れ 

W 電源を入れる 



洗濯物やミちれに合わせて 

コース を選ぶ 


■予約するとき （「おまかせ」コースのみ） 
予約運転すると、音を抑えて運転します。 
♦9 時間後に洗灌び終了します。 


^_夕「予約（日時斷封」コースを選ぶ 

. 「おまかせ」コースち点灯します。 


>おまかせ•お急ぎ 
>おラちク U - ニンク' 


>子約の時間徽 


(「予約」し U 外の表示は、スタートして2分後に消な） 


♦変更、取消^「切」でやり直す 
♦内容確認^「コース」で表示 

※巧類の種類、給水•排水条件により、 
予約時間を越えて運転したり、早めに 
終了することびあります。 


3 ^スタ—■"する 

水なしでパル セーターび 動き、 

巧量を計る （約已秒間） 



7j< 量を表示 （3 2 L 〜47 L で自動設風 


♦ 17 L に設定するとき 
は、水量ボタンで 
32 L のランプを点滅 
させて < ださい。 


度知らせ ） 

♦槽内にあ日かじめ水びあると、水なし 
運転をしないで最高水量になることび 
あります。 

♦巧類によっては水量び多くなったり、 
少なくなることびあるため、水量ボタ 
ンで調節してください。 
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洗濯する(予約) 








洗剤-柔軟剤の使用量 


表示に合わせて 


♦泡立ちの良い洗剤は、少なめ （8 割程度）に入れて<ださい。 


この目まで入れてください 


合成洗剤 


柔軟剤 


洗剤使用量の目を表示'' 


墨 ( 


轟じ、力21 


( 洗濯水量 30L に対して )1 に〇呂） （ 2 已邑 ） 1(1 己 ml) (2 日 ml) (2 己 ml) (4 日 ml) (7ml) (2 日 ml) 

► / 約 約 約 約 約 約 約 約’ 

W 約 0.7 杯 32 39 24 32 39 63 12 32 

、 g g ml ml ml ml ml ml ノ 


水量表示 

47L 

^濯量:約 S . OkgiU 下, 

f N 

42L 

濯量:約 3.8 kgiU 下// 

37L 

^濯量:約 2.3 kgiU 下, 

f N 

32L 

、洗濯量:約 1.2 kgiy 下, 


尽濯量約 0. 已峽巧 ^ L g- [ g' [ml [ml l_ml l_mT l_ ml l_ ml i 

※杯表示および計量スプーン目安は、水 30 L に対する表示び2□吕の粉末合成洗剤の同おスプーン（す 
りきり]杯約47呂のちの）を基準にしています。 

♦洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。 

♦洗剤によっては洗濯方法を指定しているちのびありますので、その洗剤の説明書に従ってください。 
♦「おラちク U —ニング」コースの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に 
従ってください。 


^ _ 

約 0.6 杯 

約 

28 

昼 

約 

3已 

昼 

約 

21 

ml 

約 

28 

ml 

約 

3已 

ml 

約 

已巨 

ml 

約 

10 

ml 

約、 

28 

ml ノ 

グ - 

W 

、 

約 0.5 杯 

約 

2已 

邑 

約 

31 

宜 

約 

19 

ml 

約 

2已 

ml 

約 

31 

ml 

約 

49 

ml 

約 

8 

ml 

約、 

2已 

ml J 

口 

約 0.4 杯 

約 

21 

邑 

約 

27 

昼 

約 

16 

ml 

約 

21 

ml 

約 

27 

ml 

約 

43 

ml 

約 

7 

ml 

約、 

21 

ml ] 

口 

約 0.2 杯 

約 

11 

邑 

約 

14 

呂 

約 

9 

ml 

約 

11 

ml 

約 

14 

ml 

約 

23 

ml 

約 

4 

ml 

約'^ 

11 

ml 


水量表互に合ち音て入作— r •濃縮タイプを使用する場合 1 

♦運転中は「一時停止」 I ししてから！ （原液を2倍の水で薄める） 

撮終のすすざ時に自動的口聋於己裏す。） 柔軟 投入されにくいことび 

亡思ち置丰刖 I - 原液〜て水水あるため、別の容器で 

グ ,弓 I くと数ます。 日日よく混ぜてか己入れて 

^7/^^ 〇 端説^ 

// W (ス一 ※柔軟剤の種類によっては、薄めると固まる 

をのもありますので、その柔軟剤の説日月書 

約4已 ml まで入ります 1 I に;化 J し—<だじ-い。 _ J 

※注入□び奥側にさて、入れにくい場合は ※柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間 

洗濯-脱水槽を回してください。 （ P .2 巳） （1 吕時間 Li (上）放置しないでください。 

r お知らせ) ♦脱水中にふたを開けると、早く投入されて効果び弱まります。 

- ■ ♦すすぎの途中に柔軟剤び見えなくなるのは、脱水の遠む力で別の場所に移動するためです。 


柔 

軟 

剤 


約 45 ml まで入ります 1 
※注入□び奥側にさて、入れにくい場合は 
洗濯-脱水槽を回してください。 （ P .2 巳） 
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♦酸素系液体漂白剤 醒の水で薄めてから 

•塩素系液体漂白剤霞原ぁ+霸ホ 


♦酸素系粉末漂白剤 


C 五 

/巧 

白 

剤 


■溶かしかた 

" I 使用する水量の1段下の水量まで 

給水する （ ri 7 u 水量の場合はそのまま） 
〇洗濯-脱水權に水びたまった日、 

^「一時停止」してからふたを開け、 

粉石けんを入れ、約3分間運転する 

Q 「一時停止」してからふたを開け、 

U 洗濯物を入れ、「水量」ボタンで、 

使用する水量に合わせてから洗濯を行う 

■溶けにくい場合の溶かしかた 

1容器に30で前後のめるま湯を^ 
約已 U まど入れる ^ 

〇粉石けんを十分かき回しなびら^ 
少しずつ入れて;'容かす 

♦粉石けんび固まったり、粉び残ったり 
しないよラを意してよくかきミ畳せ'、 

十分に溶かしたのち洗濯-脱水植に ,! 
入れてくたさい。 グ j み Q 'r , 



( ぉ願い ） 

♦粉石けんの使用量は、洗剤容器の使用量 
の目安に従ってください。 

♦お石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残り 
やすいので、すすぎは十分行ってください。 
(黄ばみや石けんの臭いの原因） 

♦粉石けんは、溶けにくく固まることび 
あるので予約時には使わないでください。 

♦粉石けんの使用量びをすざたり、低温の 
水に直接粉石けんを入れたりすると、 
完全に溶けない石けん分や石けんカス 
びホースや檀の内側に付着し、浮さ 上 
びって洗濯物をミちすことびあります。 
^洗雇權ク U -ナーを使って r 槽洗を」 
コースで洗濯 • 脱水檀をお手入れして 
ください。 （ P .23) 


>ふた□ック中は、「一時停止」してか日漂白剤を入れてください。 


スタート後、給水の水び流れる 
所に直接入れる 

※漂白剤の説明書に従ってください。 



スタート後、水量び表示した 5, 
漂白剤注入□へ入れる 



お願い 


粉石けん 


洗剤.柔軟剤の使用1里 


♦「おラちク U —ニング」コースには、漂白剤は使わないでください。 

♦塩素系漂白剤は色落ちする場合びあるため、色柄ちのには使用しないでください。 
♦塩素系の漂白剤を使用したとさは、洗濯-脱水權を十分にすすいでください。 
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デリケートな衣類を洗ラ 〔「おラちクリーニング」コース 


今まで洗濯機で洗えなかったデ U ケートあ類やおしやれ着などを、やさしく水洗いします。 
(溶剤を使用するドライク U —ニングとは異なります） 


r おラちクリーニング J 
コースで ミ先えるをの 

r\ ， ホ 


巧類を入れる 


統濯物を平6になるよラに 
重ねて入れる 



♦一回に洗える 
質量の目安 


37 L 1 '2 kg 


セーター、 

サマーセーター など 


ブラウスなど 




スラックスなど 

I 取り扱い絵表示をチェック！ 


が© 

獄 Q 


れ 5 の給表示 ^^5 
^あってを巧えないをのび^ 
あります。 


または 

の表示びある 
おしやれ着など 
び洗えます。 


^ 心 il > 

セーターブラウススラックス 
約400旨約200旨 約400呂 

※傷みび気になる巧類は、市販の 
洗濯ネットに入れてください。 

♦濃色のちのと淡色のちのは一緒に 
洗わないでください。 

♦糸くずび付さやすいちのは、裏返 
してください。 


お願い J 

>えり、そでなどの脂巧れやほこり、ミ尼巧れは…。 
堂光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわ日かい 
ブラシで軽くたたいて巧れを落としてください。 
>なのよラなお類は前処理をしてください。 




魚 

か‘ 




プリーツは 
糸で留める 


色の濃いボタンは 
ラップで包む 


巧ま、毛皮製品 

(形 < ずれする） 
他にち… 


絹、レーヨン、キュプラ製品 

(混巧品）(変色、おくずれする） 


♦次の洗剤 L ソ外は使わないでください。 

(況剤の溶け残りや繊維への影響びむ配される） 
※洗剤は、必ず液体洗剤を入口へ入れてください。 


X ♦洗濯物 LU 外（紙おむつなど) 
•和服，和装ル物 


♦和服、和装ル物 
♦シワ、エンボス加工をしたちの 
参ちりめんなどの強撼糸使いの生地 
参形<ずれするちの 

(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど） 
参ちだおれするちの（ベルべットや別珍などの生地） 
♦取扱い絵表示のないちの、素材び 
不明なちの、色落ちするちの （ P .9 ) , 


。〇 


液体中性洗剤 

译糸’おしゃれ着 
ない巧、堂光剤お 
配合） 


〇& 

--[I — ^ 


おすすめ洗剤 
r 遠む力吕1」 


♦況剤によっては泡び立ちすざるちのちあり、 
すすざび不十分になることびあります。 
♦漂白剤は使用しないでください。 

♦水道水 （3 ぴ CL ソ下）を使用してください。 

(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。） 
♦ちし縮んでしまったとさは （ P .32) 
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厂無段階水位 I 
粉末合服先剤 


I おまかせ•お急ぎ•毛巧 

I おラちクリーニング•植洗浄•予約 (9 時間を)广らース1 


巧 


つ Z ^2' 


參如蚊藝赞ぃ轉; 


(化繊 1.5 kg ) 


•チャイルド□ック 夕ート、 

設定/お除 (5 秒巧し） \- m±J 
♦ふた□ック 


1 ® 


水栓を開け 

電源を入れる 


"予約」はでさません。 



r おラちクリーニング J 
コースを 選ぶ 


か量は 37 L を表示します。 
水量の切り換えはでさません。 


3 水量に応じた 

液化中性統剤を入れ、 
ふたを閉める 

4で-就ス？-卜する 

み 

ブザーが鳴った5終了、 

すぐに抵頃を取り出す 

(放置すると、シワや色移りの原因） 


液体洗剤を入口 



柔軟剤を入口 
( P .12) 


♦毛製品等は水をはじさやすいため、 

給水後、一時停止させ上か日軽<押さえて 
ください。 


干しかたのポイント 

シワび気になる 

シャツ、ブラウス、スラックスなど 
■ハンガー干し 么 

タオルをまいて、 V -^ 

肩幅に合わせる ’ 


編み目のヴック U したニットなど 

■平干 I 

平干し用のネットや、 
風呂のふた（木製 L ソ外） 
をご使用ください。 



(ニット製品は八ンガー 
干しをしないで！） 



-ッ ト製品など 

I つり干し 


さ引こをれいに… 

♦淡色や白色のちの、毛、ナイ□ンは 
一日陰干しする。 

♦ニットや新合繊維等は 
^手のひ日で軽くたたいてシワを 
のばし、あを整えて干す。 


デ U ケ—卜な巧類を洗ラ(「おうちク U — ニンク」 n — ス 
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毛巧を洗ラ(「毛巧」 n — ス) 
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送風乾燥ずる ( 化繊 （1.5 k 呂）の巧類の乾燥に 


■送風乾燥とは、 

洗濯*脱水槽の回転を利用して空気の流れをつくり、 
送風で水分を飛ばします。 

(巧類をほぐすため、約30分毎にかくはん運転を行います。） 


■夕一を使った 
乾燥では 
ありません。 


※巧類の量や種類-気温-湿度-設置環境によって乾燥不足になることびあります。 
/ヒーターを使わないで乾燥するため、巧類の温度びおく、乾いていないと、 
感じる場合びあります。 


■乾燥でをない巧類 

X [ が ©I 防 © 

感 0 ® 

上のいずれかの表示びあるちの 

(巧類び傷む） 


他にち…♦防水性のを類 

♦色落ちしやすいを類 
♦シワび気になる衣類 


わた入り-毛巧- 
マット"ふとん • 
力一ぺットカパー 

(傷んだり、故障する） 


ウールの巧類 

(縮み、毛びあける） 


■巧燥でをる巧類-容量と時巧の目ま 

♦化繊 （1.5kg) の巧類 

■化繊（ポ U エステル100%)の巧類を入れた場合 


約 1- 已 kg 


約 Ik 有 


約0.已 k 有 



参トレーニング 
ウェア•下 

縱350吕） 

♦ブラウス f 

縱1已〇目 ）^ 




♦フリース (約已00吕） 
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を知らせ ） 

♦巧類の入れ過ざ、化繊の種類によっては乾かなかったり、シワの原因になります。 
♦ボタンやファスナーの付いた巧類は、タンクと接触して異音を発することびあります。 



送風乾燥する(化繊な接の巧類の乾燥に) 
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洗い/ずずぎ/脱水ずる ( 個別洗濯 



洗いやすすざ、脱水などを組み合わせたり、 
「脱水」のみ運転などを行います。 

(記憶しません） 

♦各コースでの個別運転はコースを選び、 
切り換えてください。 


準備：水栓を開ける 



洗濯物を入れ 

電源を入れる 


2 


目的に合わせて 

統い、すすぎ、脱水 


を選ぶ 


♦水量は必要に応じて変更してください。 

■予約を使用するとさは （P.10) 



スタート する 


ブザーび鳴った5終了、 
巧類を取り出す 




■洗濯-脱水槽に水をためる、 
洗濯液を2度使う （P.24) 

/•靈\ 

♦ (^g) (洗濯水び残る） 
■すすざ液を再利用する 

すだ 

今防(すすざ水び残る) 


■分け洗いする 



■洗ったちのをすすざ、脱水する 



■洗ったものを脱水する、 
洗濯-脱水槽内の水を巧く 



• 「すすぎ」「脱水」では、洗濯-脱水槽内に 
水びあるとさは排水から、ないとさは脱水 
からはじまります。 

※乾いた巧を「すすざ」「脱水」すると、飛び出し 
て本体と接触するため、傷むことびあります。 
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お手入れずる (本体-糸くずフィルターなど 


糸くずや水滴-ミちれびついた5… 

柔5かい巧でか6ぶをする 

♦ひどい巧れは台所用中性洗剤か、石けん 
水で！（化学ぞラさんはミ主意書に従ラ） 
クレンヴー、シンナー、ベンジン、 
アルコール、灯油等は使えません。 
※直接水をかけない。 

参洗濯-脱水槽の上部および、ふた 

め日したぞラきんなどでふく。 

参パル セーター 

糸くずびたまったときは、取り除く。 


吸気 □ 

※目ゴまりすると、 
r 送風乾燥」の性能 
び出なくなります。 


糸くずフイ ルター 



使用後は… 

毎回掃除する 


P 糸くずをとる 



3カチッと差し込む- 

♦手掛け部を上にして差し込んで 
ください。 I A - 、 

■だだ严" 

況濯-脱水權を回して . 

ください。 （ P .2 已） 乂 

■フィルターび破れたとき 

販売店でお巧めください。（裏表紙） 



給水フイルターを掃除する 


給水ホースを外し、 
フイルターの 
ごみを除く / 


♦給水ホースのがしち 

※手順通り行わないと、水び飛び散ります。 

1 水栓を閉じる (^1 



電源を入れる 


2 ® 


3 您 B ミ質當 る 


時停止/' 



A 4□秒後 

4 電源を切る 

5ナツトをゆるめる 


0ホ-スをがす 

♦井戸水をご使用の場合 
不純物びをくゴ S びたまりやすいため 
掃除をしてください。 


を5いさび；台所用（ステンレス用）洗剤で 
洗ラ 

水あか：風呂用洗剤で洗う 


洗い/すすさ/脱水する(個別洗濯 


お手入れする(本体.糸くずフイルタ—など) 
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お手入れずる (洗濯•脱水槽の黒カビ 




洗濯-脱水權の 

黒カビを防ぐ 
ために 



※黒カビの発生は、使用環境 
により異なります。 




おず巧類専用の 

塩素系漂白剤で 


扣で! J 


1洗濯•脱水槽を乾かず（週1回）1 

■ 洗濯•脱水槽を巧う（月1回）1 

洗濯終了後、 r 送風乾燥」運転を行ラと、洗濯- 
脱水權の湿気を取り除くことびできます。 

さらに洗濯-脱水權内を清潔になつためには、巿販 
の「(衣類専用の）塩素系漂白剤」を使い、「權洗ミ争」 
コースで洗濯-脱水權の洗ミきびでをます。 


1 ® 


巧類を入れずに 

電源を入れる 


2 ® リ時刚を選ぶ 2© 黑 


3 A>a_u^, ふたを閉め 

時停 ilj スタートする 

4 

ブザーび鳴った5終了 


洗濯物に茶かっ色や黒いミちれびつ < とさは、 
洗濯-脱水權のが側に黒カビび発生してい 
ます。 

このような場合には、別売の 

洗濯機専用の洗濯權ク IJ -ナー-- 

(N-W1) を使って、 r 權洗ミき」 

コースでお手入れしてください。^_ 

(P.23) 


巧類を入れずに 

の 電源を入れる 
〇 r 槽統淨 J コースを 


3(^ 需必スタ—卜する 


な夕_[^給水か終つたら 

一時停止する 


巧類専用の塩素系漂白剤を 
洗濯-脱水植に入れる 

巧類専用塩素系漂白剤 
約 200 ml 


，く —^ふたを閉め 

スタートする 

♦約] ] 時間かかります。 


r お願ぃ） 

♦台所用塩素系漂白剤や酸素系漂白剤は 
使わないでください。 

(泡立ちびをく、泡こぼれするおそれ） 
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洗濯物に茶かつ色や黒し巧れびつくときは、洗濯-脱水槽の外側に黒カビび発生しています。 
r 洗濯槽ク U - ナー(別売)」を使い、 r 權洗ミき」コースで洗濯-脱水槽を洗ミきしてください。 


①洗濯槽クリーナー（別売） 

を用意する 

N - W 1 
(1 回分） 


♦換気をよくして、ゴム手袋をつける。 
ほり激臭びします。） 



②糸くずフイルターの 
ごみを取り除く 


※ごみびたまっていると、況濯 • 脱水權に付着 
している石けんカスなどび回収でさません。 



巧類を入れずに 

リソ電源を入れる 
2 0 r 槽統淨 J コースを還ぶ 

3 煤ぶ スタ-卜する 


/く;給水び終ったら 

—時停止する 


5 洗濯相 
洗濯- 


濯槽ク U —ナーを全て 
:濯-脱水植内に入れる 


ふたを閉め 

(- BiffIt ) スタートする 


■運転終了後 

>洗濯-脱水檀に石けんカスび 
浮を出た場合はぞラさん等で 
ふを取る 



参糸くずフィルターにたまった 
ごみを取り除く 



お手入れする(洗濯.脱水檀の黒カビ 


♦約] ] 時間かかります。 
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便利に使ラ 



1 .2 kg な下の洗濯済みシーツ-ふとんカバー-まくらカバーなどを 
のりづけでさます。 


参巧類を入れ、フ大栓を開いておく 
1^入） 電源を入れる 

2 選ぶ 

♦行程一「洗い」のみ 
♦水量一 ri 7 U または「3吕 U 

3 /ス^夕-ふたを閉め、 

、-時停止/スタートする 

. 洗濯-脱水權に水びたまった日 

スタ 巧してからふたを開け、 
一時停止ノ’洗濯のりを直接入れる 

— 一-—— 

fT /スタ-ド\ /■_^)、たを閉め、 

ゾ H き停止/スタートする 


0終了後、再度 

こ入 )電源を入れる 

7毎)^^ 選ぶ 

♦コースー 「おラちク U - ニン グ」 
♦行程一「脱水」のみ 


8 ( 娜スタ-卜する 


Q 終了後、できるだけ早く 
で 巧類を取り出す 

10洗濯•脱水權に付いた 
' U のりを洗う 

(すぐに何ち入れず、「おまかせ」 
コースで、行程「洗い」 • 「脱水」 

と水量 37 L 1；| 上を選び、スタート） 


お願い j 

•化学合成のり（酢酸ビニール系）し U 外は使わないでください。 


洗濯-脱水槽内に子供が入らないよラにするため、 
電源を切つてち、運転が終了してちふたが開かない 
よラにすることがでさます。 


コース 


ふたを閉め、電源を「入」にしてから 
己秒じ(上巧す （ピピッと鳴り、設定完了） 

•チャイルド□ック 


♦解除するときち同じよラに巧す。 
(ピピッピピッと鳴り、□ック解除） 

f チャイルド□ツク 
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便利に使ラ 
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据え付け方 


■付属品の確認をしてください。 （ P .6) 

■製品の据え付けは、必ずお買いホめの販売店、または指定 
ヴービス店にご巧頼ください。 


■次のような場所には設置しない 

-を期凍結のおそれびある場所 
-直射日光び当たる場所 
(故障-変形のおそれ） 

•平日でなく、しっかりしていない場所 
(ブ□ックや角材-レンガの上やキヤスター 
付の台など） 

♦傾斜した床面♦弱い床 ♦凸凹床 





♦製品と壁面は、騒音防止のため壁か5 
己 cm じ(上離す。 

♦排水ホースの接続側は日 cmm 上離す。 



已巳 m じ Lb 


A 警告 

Q tK をかけない、 tK 場や 

湿気のさい場所に置かない 


(感電-火災のおそれ） 


り巧 




♦お手入れ♦ベランダ ♦ミ谷室 

(風雨にさ6される）（湿気びをい） 

■防水フ□アに設置する場合 

♦高さ 80 mnU ソ下の防水フ□アーに設置 
して < ださい。， I 

80 mm じ(下 ^。 飞 - 

防水フ□アー 

cn^ 

♦底面開口部をカーぺットなどでふさびないで 
ください。 

♦本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台の 
ステンレス板などと電気的に接触しないよう 
にしてください。法をにより義務づけ日れて 
いまず。 

法を：電気設備の技術昼準第 167 条 
(平成 13 年） 


■水栓び本機に当たる場合 

別売の壁ピタ水栓 ( CB - L 6) び必要となる場合び 
あります。下表を参考に対応してください。 



H (蛇□までの高さ） 

月院の壁ピタ水柱 

(CB-L6) 

10日 OmmL ソ上 

不要 

10日 0 mm 未満〜 

8已 OmmLU 上 

蛇□のタイプにより要 

8已 0 mm 未満 

要 


設置場所の確認 
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■取り付けち ♦外部排水ホースが長いとさ 



1夕'!•部排水ホースをクホースバンドを 
■ 接続□に接続する ^奥までずらす 




参列部排水ホースび差し込みにくい場合は、洗剤液を 
ホースの接続部内側につけてください。 

〇外部排水ホースを ^ \ 

'^扫わ长パイプに接続する ^ \ 


■ち側か!5左側に付け換える場合 


つック側 

※がさない！ 


内部排水ホース' 


_ 1 运)部の接続□を固定して 
I いるネジをがす 

— 2 ウライタを外す 

_〇 @部のキャップをタル、 
け内部排水ホースを®部 
3 か！5@部に付け換える 

トキャップ 

~ A @部の接続□をネジで 
一 〜固定ずる 

j ——※接続□上部を本体に確実 
I に引っ掛けてください。 

J4 C ウライタをネジで固定し 
部にキャップを付ける 


姐ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。 



内部排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側に付け換えできます。 
コック側の内部が水ホースは組巧に外さないでください。 


外部が水ホースの長さが足りないとき 

別売の内径 30 mm の延長用排水ホース 
( I m : AXW 2 D -312 m ： AXW 2 D -32) 
をお巧めになり、図のよラに接続して 
ください。 

《 3 m じ(上延長しないで！ 

①延長用排水ホース(別売)を差し込む 


外部排水ホースス U —ブは外さない 
(付属） （水漏れの原因） 

ホース バンド 

②ホースバンドで固定する/ 


内音賊讨< ホースを付け換える場合 


夕'!'音 B 排水ホースを取り付ける 


据え付け方 

















据え付け方 


■扫讨 <□ び洗濯機の下にある場合は 
別売の真下が水ユニットび必要です 

真下排水ユニット(別売)^^^ 

N - MH 1 屬表撇 


X 


が水□に直接ホースを / 

入れないでください。 ^ 

タンクびつり構造になっているため、脱水時の振動 
V で排水ホースびがれたり、破れるおそれがありまず。 


■外部排水ホースの引き回し 

参先端を水中に入れない！ 


♦排水□に糸くず等びたまり 

N 

やすいとさや、掃除しにく 


いとをには、別売の糸くず 

£ % 

ボックスをお買い求めくだ 

S 曰 

さい。 

N - LBl (裏表紙） 

ノ 


給水栓つざて • 給水ホースをつなぐ 




•途中の立ち上びりは1 OcmL ソ下に！ 


1 OcmL ソ下 


参延長するときは 3 m じ(下に！ 
1 3 mL ソ下 1 


>先端部を直接、排水□に差し込む場合は、 
引っ張っても抜けな いことを確認してく 
/ L 。: し I 。 


〇 


@3^ 



付属の給水をつぎては 
横水栓のみ使用できます 

♦付属の給水をつぎてと下記紹介の 
別売品（★印）じ(外を使用すると、 
外れて水漏れするおそれびあり、 
保証はでさません。 


画横水を LU がのときは 

万能ホーム水を I ワンタツチ式水を 


自在水栓カップリング横雌 






►別売の給水栓ジョイント-継手び必要です。 


I 横水柱で給水□の 浸 
直径び 24 mm 皎 

じ Lb 友るとさは 

大□給水をつざて ★- 
AXW 12 H -4130 


I 水栓の位置が 
本体設置面より 
ほいときは 



If 



壁ピタ水栓 ★ 
CB - L 己側売） 




給水栓ジョイント ★ 
CB - J 已（別売） 

給水ホース 
咐鼠 





給水栓継手* 
AXW 12 H - J 日（別売) 

給水ホース 
咐属） 


( お知らせ ^ 

♦分岐水をなどを 
利用して、洗濯/ 
機給水専巧に ' 

水をを分岐する 
と便利です。 

※給水 ホースの 取り 
付け-取りがしの 
必要びありません。 


分岐水栓 ★ 
CB - A 6 (別売） 
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1ネジ （4 本）をゆるめ 

■ (水栓蛇口の径まで） 

tK 栓に巧し上げ、ネジを巧等に締める 

※壁などで後ろび狭い場合は、奥のネジを 
前ちって調整しておく。 

クテープをはびし、 B をちに回して 
& A にしつかり締め付ける 


A 注意 


ナットはしつかり 
締めつける 


給水 ホースは まつすぐ 
を方に出さない 


〇 


(水漏れの原因） 


0 


(ホース巧れの 
クセびつさ 
水漏れの原因） 


ッバ部ソ 

テープ 


レバー 



給水栓つぎて 



ち給水ホースのナット部を、 
給水#ネジに巧し当てる 

a エルボー部を持ち上げ 
W 気はに、ナットを締め 
付ける 

♦エルボーにぐ日つさや 
緩みびないか確認して 
L ください。 


給水ホース 


エルボー 
J /ナット 


給水弁 
'ネジ 


給水柱つぎての B 部を 
しっかり締め付ける 

水漏れの原因になります。 

■水柱の径び 

18〜 24 mm の場合 

ネジ （4 本）をゆるめ、 

U ングを外す。み尸 iL 


〇給水ホースを給水柱 
つぎてに巧し上げる 

(レバーを巧し下げた 
まま） 

4給水をごぎてのツパ部 
1■に、 レパー のつめを 
巧実にかける 

(つめび外れると水漏 
れの原因） 




I 」ング 




r ぉ願ぃ^ r 

♦給水栓つざて-給水ホースは、すでに付いている fA 

場合でを、必ず付属の新品を取り付けてください 。 A 
ちいをのは使用しないでください。 ] 

♦転居等により付け直しされる場合は、 B を左に回し、 

4 mm 程度ネジ山び見える状態にして取り付けてください。 


据え付け方 
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3 約 40 秒後、電源を切る 

A レバーを巧したままカバーを 
1引き下げてがす 


1水をを閉じる 


据え付け方 

■給水ホースのがしち 


でさるだけ 
湿気のをい 
場所を選ぶ 



■電源コンセントに 
アース 端子び 
ある場合 

•接地抵抗値 
(100 CU ソ下） を 
確認してください。 


■電源コンセントに 
アース 端子び 
ない場合 



■給水ホースの長さび足りないとき 

♦販売店で延長用給水ホースをお求めください。 


給水ホース 




延長用給水ホース 


♦水気や湿気のをい所および屋外に設置する場合 

は、 電気設備技術昼準に昼づき、必ず電気工事 
±による D 種接地工事を行ってください。 

なお、水気のある場所では、このほかに必ず漏 
電遮断器び必要です。使用する電源回路に漏電 
遮断器びない場合は、必ず取り付けてください。 
(法令で規定されています。） 

♦ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路お 
よび漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路 
には、接続しないでください。 

(法令等で禁止されています。） 

♦設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度ア 
ースの取り付けを行ってください。 


@ 


A 警告 

アースを取り付ける 

(漏電時に感電のおそれ） 


がースエ事は必ず販売店に依頼してください。 
(工事費は本体価格に含まれません） 


長さ 

0万 m 

Im 

2 m 

3 m 

已 m 

品番 

AXW 1251 

-250 

AXW 1251 

-201 

AXW 1251 

-202 

AXW 1251 

-203 

AXW 1251 

-205 


電源- アースを 接続ずる 


こ 

回し ?」 

S 娜於 

li ■ンをを 
'夕がり 
めボの散 
閱卜内 'g 
を-ス娜 
た夕 - W 
ふスホけ 
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水平を確認ずる 


□ 

■調節脚の高さ調節のしかた 


〇調節刷つまみを (ゆるむ) ち向に回してゆるめ、 
調節脚を回してびたつをを調節する。 

0調節脚つまみを CUW ¥) 方向に回し、固定する。 


な!)るむ） 
調節脚——^ 


高くするとき r 


(しまる〕 

f -調節脚つまみ 

ま < するとさ 


■傾斜した床面の場合 


色 或 

广/.-つ 

別売の調舊 
コムシー トで 
水平にずる\ 

「方 


参調整ゴムシート ( AXW 338-6 SB 0) 


■電気巧類乾燥機を使用するとさ 

ほ f 水ホースの接続） 

キャップを外す 

©排水ホースを適当な長さに切る 
( ^ ©排水ノ（イプ（乾燥機に付属）を 
1\ / 排水ホースに接続した状態で 

はめ込む 


( ぉ願ぃ） 

♦洗濯機のふたを排水ホースに当てない 
ためホースホルダー（乾燥機に付属） 
でホースを固定する。 

♦排水パイプびない場合は、販売店で 
お巧めください。 

部品番号 ( AXW 205-8020) 


据え付け方 
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巧類の仕上びりび気になる… 


こんなとさは M こラして<ださい 



♦色落ちしやすいちの（新しい色柄物など）は、分けて洗ってください。 
♦水道水のサビ、況剤の残り、色移りなどにより、巧類び乾いた後に 
黄ばむことびあります。（焦げたように見える） 

♦日光等で黄変、変色したちのは落ちないことびあります。 

〈黒ずみ•黄ばみ-色移りび起こった5> 

1洗濯後のあ類を入れ、 4 な夕—り を巧し、 

りース) で「おまかせ」を選び、 運転終了後も 

GM ) で「洗い」のみにして 約己時間つけおく 

水量を選ぶ に「おまかせ」コースで、 

P 水量に応じた量の酸素系粉末漂白剤'^コース（洗い〜すすざ 
を溶かし、漂白剤を入口に入れる 〜脱水）運転する 

Q 約4□でのお湯を洗濯物び浸る水量 
^まで給水する 


► ♦タオルなどは糸くずび出やすいため、分けて洗ラことを 
おすすめします。 

^水量を多めに設定して洗濯してください。 


巧れ落ちび 
よ < ない、 
しみびとれない 



♦しみミちれ、ミ尼ミちれなどの落ちにくい巧れは、前処理してください。 
( P .9) 

♦巧れは放置すると落ちにくくなります。 

♦パーマ液など化学変化したしみ、鉄サビ、カビ、墨汁、インス 
口紅などは落ちないことびあります。 



♦素材、織り方、厚さ、あ態によって水につけるだけで縮むちのびあ 
ります。 

一巧類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。 （ P .14) 


「おラちク U —ニング」で洗濯したな類び縮んでしまったとさは' 
-1 .広いアイ□ン台に、伸ばしたい寸法に衣類を 

広げてマチ針を巧ち、 パ 

2. アイ□ンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、 え，..り j 

3. 乾くまでそのままの状態にします。 



巧類の素材や縫製、また洗剤の種類などによってち原因び考えられます。それぞれの説明表示をご確認<ださい。 
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K 障かな？ 


こんなとさは 


ここを確認してください 


運転しない 


♦停電していませんか。 

Trip ♦電源ヒュ-ズゃブレ-力-び切れていませんか。 

イ♦電源プラグを確実に差し込んでいますか。 

♦電源「入」を巧しましたか。 ♦水栓を開さましたか。 

IJJ ♦「スタート」を巧しましたか。 ♦予約中ではないですか。 

♦ふたび確実に閉まっていますか。 


ボタン操作び 
でさない 


I スタート後のコース変更、すすざ L ソ降の内容変更は 
電源を入れ直してください。 


ふたび開かない 


乾きが悪い 

(乾燥び終了してち ' 
乾いていない物びある 



給水しない 


途中で給水する 

洗濯物の量の割に 
水量びをい 

洗濯物の量の割に 
水量び少ない 

糸くずフイ ルター 
か！5水び出ない 
滝洗いにならない 

バケツなどで 
水を入れてち 
扫讨< する 


♦ふた□ック機能び働いています。 ( P .3) 

♦ふた□ックび働いているときに電源プラグを巧いていませんか。 
一電源プラグを差し、電源「入」にしてください。 

♦化繊のあ類を].已 k 旨じ(下にしてください。 

• 脱水び不十分なな類や手絞りの場合は、乾さび悪くなるこ 
とびあります。 

♦乾燥時間の設定を長くしてください。 

♦化繊 L ソ外のあ類は乾さび悪くなります。 

♦吸気口を掃除してください。「本体」 （ P .21) 

♦タイマー式ですので、乾さに関係なく終了します。 

な類の量や種類 • 気温 • 湿度 • 設置環境によって乾燥不十分 
になる場合びあります。 

参水をを開きましたか。♦ふたを閉めていますか。 
♦断水していませんか。 

♦水道、給水ホースび凍結していませんか。 

♦給水ホース接続口のフィルターにゴ S びつまっていませんか。 
「給水フィルター」 （ P .21) 

♦水位び下びると、自動的に水を補給します。 

参巧量びをいときには、自動的に水を補給することびあります。 

• 洗濯物びめれていたり、槽内にはじめか日水びあると水量び 
をくなることびあります。 

• 化繊、ミ昆統などの軽い生地は水量び少なくなることびあります。 
♦最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を 
出すためにかなくしています。 

♦「おうちク U - ニンク'」コースおよび水量 32 U (下のときは、 
糸くずフィルターから水び流れ出ないことびあります。 

また、滝洗いにならないことびあります。 

♦電源「入」の状態で、約]已秒 L ソ上放置していませんか。 
電源「切」の状態か、「スタート」を巧してか b 水を入れて 
ください。 


巧類の仕上びりび気になる… 


故障かな？ 
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3 Z 


ここを確認してくださし、 


こんなとさは 


故障かな？ 


すすざか！5スタート 
すると水が入って 
こない 


♦權内に水びないときは、巧類に含まれている水や洗剤分を出 
すために脱水からはじまります。脱水後に給水します。 

参槽内に水びあるときは排水か日はじまります。 


脱水の途中で 
すすざに変わる 

脱水のみをしようとずる 
とずずざか5はじまる 

脱水中に不規則な 
回転をする 
または音がする 

槽回転スタート時、 
「カチャ」 r ジ — 」 

といラ音びする 

洗濯•脱水槽をゆら 
すと r チャプチャプ J 予^ 
と水の音びする 、.ぷ 


♦衣類び片寄ると、すすざ（給水）を行い、な類の片寄りを 
自動修正します。 

(衣類はできるだけ平らになるよラにしてください） 

• 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転び遅くなったり、 
速くなったりしなび5權び回転します。 

※回転数制御をしているため音び変動することびあります。 
故障ではありません。 


Iクラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。 


>脱水時のノ（ランスをとるために、入れてある液体の音です。 


予約時間を過ぎてち 
洗濯び終わらない 


♦洗濯物び片寄っていたり、給水、排水条件び悪いとさは 
洗濯時間び長くなることびあります。 


• 運転び停止します。停電び回復してち運転ははじまりません。 
電源「入」にして、運転し直してください。 

♦断水後は、にごった水び出ることびあります。一度給水ホースを 
がし、蛇□か5にごった水を出してか5洗濯をはじめてください。 


給水ホースび 
凍結した 


①接続部を熱い蒸し②給水ホースをかし③湯を2〜 3 L 洗濯 
タオルで包む 湯につける 脱水檀に入れる 





♦凍結を防ぎたいときは、水道凍結防止器（別売•例：パナソニック 
電工製 DR2232 等）をおホめください。 


その他 


すすき•脱水 
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エラー表示び出た S 


(ブザーび鳴ります） 




ffr 

ミた參に 


み毛巧 
排水できない 


■排水ホース、排水□を確認してください。 

-倒してありますか。 一 

-糸くずびつまっていませんか。 

-つぶれていませんか。 

-先端び水につかっていませんか。 了 f のけ P5 か 

. 途中び 10cm しなの高さになっていませんか。 I-' 占^う 
-延長ホースび 3 m け上になっていま甘んか。与品」章？口、 
•細いホースを使っていませんか。 sr 巧しホ9。 

-凍結していませんか。 

-排水ホースや排水口に糸くずびたまって 
いませんか。 _ 

《排水口に糸くずびたまる場合は、別売の糸くずボックス 
(裏表紙）をご使用ください。 


\ ■ t 

fr? 

ミ贷參じ 


来おラちク U - ニング 
ふたが開いている 


参ふたび開いていませんか。 

-* ■ふたを閉めてください。 

♦ふた□ック部に、ボタンや硬貨などびはさまっていませんか。 
一取り除いてください。 （P.6) 


\ ■ 0 

雖墨躬 


來憧洗を 

脱水-乾燥でさない 


♦洗濯物び片寄っていませんか。 

-均等に直しふたを閉めてください。 

♦洗濯機びガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 
^ふたの開け閉めにより運転び再開します。 


\ ■ # 


♦:おまかせ 
給水でさない 


■給水経路を確認してください。 

-水をを開さましたか。 

-水道、給水ホースび凍結していませんか。 
-断水していませんか。 

-給水フィルターにゴ S び 
つまっていませんか。 （P .21) 


ふたの開け閉め 
•により運転び 
再開します。 


※しソ上のことをお調べになり、直日ない場合や上記 L ソ外の異常び生じた場合は、電源プラグを巧き、 
お買い上げの販売店へご連絡ください。 



故障かな？ 


H ラ—表示か出たら 
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運お時間の目安 

参演ずずざとは 


脱水權びゆっくり回転 
しなび5、滝のよラに 
そそざ、洗剤分を含ん 
だ水を脱水します。 


■洗濯の容量の目安 

(—枚当たりの重さの目安） ※素材によっても重さは変わります。 

I 500 g 
I 400 g 
I 300 g 

I 200 g 

[lOOg 





お願い 

■故障や破損、誤作動を防ぐために 

♦運転中は上に物(充電ハブラシ寄を置かない！ 
(振動による落下、誤動作の原因） 
♦塩化ビニールのカノ（一を本体に直接かけない！ 
(本体表面を傷める原因） 

♦殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどかけない！ 
(本体故障、破損の原因） 

♦操作部付近に磁気カード(キャッシュカード 
など)、磁石などを近づけない！ 

(運転び止まる原因、磁気カードび使えなく 
なる原因） 


参結露したまま放置しない！ 

(床面をめ日す原因） 

^水滴を受けるための洗濯機巧トレーをお巧め 
ください。（別売•例： AXW 18 B -1) 
♦洗濯物は入れ過ざない！ 

(な類の破れや樹脂部の傷付さの原因） 

^洗濯 • 脱水權の上部の樹脂部より上に衣類び 
ある場合は給水後、な類を軽く押さえてくだ 
さい。 

♦洗剤は入れ過ざない！ 

(すすざび不十分になったり、泡び飛び床面を 
め b す原因） 


36 


仕様 


電源電圧 

交流100 V 

標準洗濯容量 

曰 . Okg 

消費電力 

50 Hz : 360 W /60 HZ : 440 W 

標準脱水容量 

曰 . Okg 

周波数 

已 OHz / 己 OHz # 用 

標準水量 

47 L 

がお寸法 

巾畐已己2 X 奥手吁已已己 X 高さ887 

標準使用水量 

1 17 L 

( mm ) 

水道水圧 

日. OSMPa 〜] MPa 

製品質量 

2フ kg 

運転音 

況い時 39 d 日脱水時 49 dB 


♦標準洗濯•脱水容量は 、 JIS (日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。 
♦運転音は（社）日本電機工業会•洗濯性能評価基準による表示です。 


•一般家庭用 L ソがの目のでご使用になる場合 
理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べてをい場合は、 
保証期間内でも原則として保証の対象がとなります。 

このよラな場合には、短期間で部品交換や清掃び必要になることびあります。 

お買い上げの販売店にご相談のラえ、定期点検を受けてご使用ください。 


点字の内容 


♦操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのび点字内容です。 
♦一部のものは、省略表示になっています。 



r スイイ」 「コーテイ」 「ソーフー」 「スタート」 


運転時間の目安/お願い 


仕様/点字の内容 
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巧証と アフターサービス よ < お読み < ださい 


修理-お取り扱い • お手入れ 
などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 
お申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

♦修理は、サービス会社-販売会社の 
「修理ご相談窓口」 へ！ 

♦使いかた、お買い物などのお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」 へ！ 

■ 補修用性能部品の保有期間 M 

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造 
打ち切り後日年保有しています。 

ミ主）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 

■ 保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店か日お受け取 
りください。 

よくお読みのあと、保管してください。 

保註期間：お買い上げ日から本体1年間 
ただし卽受については2年間 
一般家庭用じ(外に使用された場合は除さます。 


修理を依頼されるとさ 

32〜3已ぺージの内容に従ってご確認のあと、直日 
ないとさは、まず電源プラグを巧いて、お買い上 
げの販売店へご連絡ください。 


ご連絡いただをたい内容 

製品名 

全自動電気洗濯機 

品番 


お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


•保証期間中は 

イ呆証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。 

参な証期間を過ざているとさは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望に 
より修理させていたださます。下記修理料金の仕 
組みをご参照のうえ、ご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成 
されています。 

[1 支術料 I は、診断-故障個所の修理および部品交 
換-調整-修理完了時の点検などの 
作業にかかる費巧です。 

商品代帖 、修理に使用した部品および補助材料 
代です。 

r 出張料 I は、お客様のご依頼により製品のある場所 
へ技術者をが遣する場合の費用です。 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 
などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、巧り返し電話させていただくときのため、ナンバー- 
ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場 
合を除を、第=者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。 

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http :// panasonic . co . jp / cs/japan 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 


(iS2ai4) ^ 0570 -087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知5せします。 
•携帯電話 - PHS ■ IP / 光電話等、ナビダイヤルがご利用でき 
ない場をは、最寄りの修理ご相説普□に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相 i 炎窓□は、次ページをご覧<ださい。 


パナソニック お客様 ご 相談センター 
3 巨已日/受付曰時〜吕〇時 

S iS ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 叛ル【巧】 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


※電話番号をよ < お確かめの上、おかけください。 


•地区•時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 



北海道地区 


ホし幌 札幌市厚別区厚別南 

2 T 目] 7-7 

巧 (011)894-1 251 

旭川 祖川市2条通16 了 旨 

1166 

巧 (0166)22-3011 

帯広 帯広巿西20条化 2 T 目 
つ3-っ 

巧 (0155)33-8477 

函館 画館市西お梗日8日番地241 
(函館流通卸センター巧） 

巧 (0138)48-6631 

東北 

地区 I 

青森青 森市大字お田字豊田 

364 

巧 (017)775-0326 

秋田 秋田市外旭り I 宇ル谷地 
3-1 

巧 (018)868-7008 

岩手 盛岡巿厨…已 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 

宮城 仙台市宮城野区扇 町 

7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形山 お市平清水 1 T 目 1-7 己 

巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田 1 T 目己]-1己 

巧 (024)991 -9308 

首都圏地区 I 

栃木 宇都宮市上戸祭 3 T 目 

3-19 

東京 東京都世田谷区宮坂 

2 T 目2目-17 

巧(028)關 9-2555 

群馬 前橋巧箱田町 325-1 

巧 (027 に 54-2075 

茨城 つくば市筑穂 3 T 目1已 -3 

0(029)864-8756 

埼玉 桶川巿ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千票 千葉巿中央区末広 5 T 目 
9-5 

巧 (04 ぶ 208-6034 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

0(055)222-5822 

巧奈川 横お巿港南区曰野日 了 目 

3-16 

0(045)847-9720 

新漏 新漏巿東区東明1 了 目 

8-14 

巧 (025 に 86-01 80 

中部 


石リ| 金ミ尺巿横川 3 T 目20 

巧 (07 の 280-6608 

富山 富山ホ®塚 BIT 目 1-4 

巧 (076)424-2549 

福井 福井巿問屋町 2 T 目14 

巧 (0776)21 -0622 

長野 松本巿寿化 7 T 目 3-1 1 

S (0263)86-9209 

静岡 静岡巿莫区千代田 7 T 目 
7-5 

巧 (054 に 87-9000 

愛 失 [] 名古屋市瑞穂区塩入町 

8-10 

巧 (052)819-022 已 

岐阜 岐阜市中謂 4 T 目42 

巧 (058 に 78-6720 

局 山 局山市巧岡お3了目82 

S (0577)33-061 3 

HB 津市久居野村お字山神 

421 

0(059)254-5520 


栗東市霊仙寺1下目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京都巿伏見区巧田中…原町 

71-4 

巧 (075)646-21 23 

大阪市城東区関目 2 T 目 
] 

0(06)6359-6225 


高松市賴使町1己 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島市ミ中お 2 T 目36 

巧 (088)624-0253 


奈良大和郡山巿筒井町 
800き地 

0(0743)59-2770 

巧 歌 山 和歌山市中島49白-1 

S (073)475-2984 

兵庫 巧戸巿須磨区弥栄台 

3 T 目 13-4 

0(078)796-3140 


鳥取市ま長29己-] 

巧 (0857 に 6-9695 

米テ巿ホ原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

松江巿平成町182番地 
14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲巿渡橋町416 

0(0853)21-3133 


浜田巿下府町 327-93 

0(0855)22-6629 

岡山巿田中] 38-] ]0 

巧 (086 に 42-62:36 

広島巿西区南観音1了目 
13-已 

巧 (082 に 95-5011 

山□巿か郡下郷22日-] 

巧 (083)973-2720 


高知 高巧巿仲田町 2- 16 

0(088)834-3142 

愛媛 愛媛県伊予郡抵部町八倉 

7己-1 

巧 (089)905-7544 


春曰市春日公園3 了目48 

S (092)593-9036 

佐賀市韶島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 (0952 に 6-91 51 

長崎市東町19 19-1 

巧 (095)830-1 658 

大分市款原 4 T 目 8-3 己 

巧 (097)556-381 5 

宮崎市本郷化ち字草葉 

2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


熊本巿健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草市港町 18-1 1 

0(0969)22-3125 

鹿児島巿与次郎 1 T 目 

巧 (099 に 50-5657 

奄美市名瀬朝仁町1 1-2 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄地区 


沖縄浦添巿城間 4 T 目 23-1 


0(098)877-1207 


保証とアフタ—ヴ—ビス 


所在地、電話番号びを更になることびありまずので、あらかじめご了承ください。 


0608 
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